Comune di Preci 

Provincia di Perugia 



Ordinanza n. 164 del 28 ottobre 2016 


ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI INTERDIZIONE 
TRATTO DI STRADA PROVINCIALE S.P. 476 


IL SINDACO 

PREMESSO che, J'evento sismico del 26 ottobre 2016 con epicentro nella Provincia di Macerata, ha provocato nel 
Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario 
aggravando la situazione venutasi a creare al seguito del terremoto del 24 agosto 2016; 

CONSIDERATO che è necessario attivare tutti gli interventi necessari volti a fronteggiare l'emergenza e garantire 
l'incolumità della popolazione tenuto conto che lo sciame sismico è tutt'ora in corso; 

VISTA la scheda di valutazione del GTS messa in sicurezza temporanea Post-Sisma n. 206 del 28.10.2016 pervenuta in 
data 28.06.2016 prot. com.n.7873 , che evidenzia "A seguito della scossa del 26.10.2016 gli edifici prospicienti la S.P. 
476 hanno subito ulteriori danni tali da compromettere la propria resistenza statica con possibili crolli. In particolare 
I edificio fg . 39 part. 98 ha subito un crollo della porte a monte con crollo dei solai, con evidente criticità statica 
compromessa. L'edificio Fg. 39 part. 141 ha subito danni tali da compromettere la stabilità con possibile collasso su SP. 
476. Ulteriori edifici compromessi e da verificare comunque internamente per valutare gli interventi sono i seguenti: 
Fg. 39 mp . 125; Fg. 39 mp. 136; Fg. 39 mp. 150. Inoltre la vista la situazione si propone immediata chiusura della 
strada in attesa di valutazioni da parte del Comune sugli interventi per la messa in sicurezza "; 

RITENUTO necessario, sulla base di quanto prescritto nella scheda GTS sopraccitata, attivare tutti gli interventi per la 
messa in sicurezza del transito veicolare e pedonale nel tratto di strada SP. 476 interessata dal pericolo di crollo degli 
edifici indicati; 

DATO atto che gli interventi di messa in sicurezza comportano la necessaria interdizione della circolazione veicolare e 
pedonale nel tratto di strada sopra indicato, determinando un grave disagio per la popolazione, tenuto conto che 
anche le altre vie di comunicazione di accesso al territorio comunale presentano problemi di viabilità; 

CONSIDERATO opportuno, per le motivazioni sopraindicate, attivare la procedura di somma urgenza mediante 
individuazione di una ditta specializzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che operi nei tempi più 
rapidi possibili al fine di ridurre al minimo il disagio alia cittadinanza a seguito dell'interruzione della viabilità nella SP. 
476; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità; 

VISTI I seguenti riferimenti normativi: 

• art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66 

• art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"; 

• art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Legge 07 agosto 1990, n. 241; 


ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati. 
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per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, 

1) L'interdizione alla circolazione veicolare e pedonale del tratto di strada SP. 476 in località Piedivalle in 
corrispondenza della particella n. 136 alla particella 156; 

2) all Ufficio Tecnico di procedere ad affidare l'intervento di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del 
transito veicolare e pedonale nel tratto di strada SP. 476 interessata dal pericolo di crollo degli edifici indicati 
nella scheda GTS; 


DISPONE CHE 

• copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune; 

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà dare 
idonee disposizioni per delimitare l'intera area come individuata nella planimetria allegata alla relazione del GTS 
settembre u.s., oltre ad apporre idonea segnaletica di interdizione e delimitazione; 

Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine. 
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile; 

AVVERTE 

che l’inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale. 

DA ATTO 

che il responsabile del procedimento è il Geom. Spinelli Michele presso l'ufficio tecnico. 

Si trasmette la presente: 

• al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci; 

• Al Presidente della Giunta regione Umbria; 

• Al DiComaC -ANCI di Rieti; 

• alla prefettura -UTG di Perugia; 

• al COAR Norcia; 

• alla Provincia di Perugia (e-mail) 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

ricorso al Prefetto dì Perugia entro 30 giorni, ovvero 
ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 
odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge. 


Preci, lì 


IL MESSO COMUNALE 




